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Notice 

The information contained in this document is subject to change without notice. 

Hewlett-Packard makes no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of 
merchantability and fitness for a particular purpose. 

Hewlett-Packard shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the 
furnishing, performance, or use of this material. 

Hewlett-Packard assumes no responsibility for the use or reliability of its software on equipment that is not furnished by Hewlett-Packard. 
This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be 
photocopied, reproduced, or translated to another language without the prior written consent of Hewlett-Packard Company. 

Hinweis 

Inhaltliche Anderungen vorbehalten. 

Hewlett-Packard ubernimmt keine Garantie welcher Art auch immer fur diese Ausrtistung, einschliefilich der (doch nicht begrenzt auf 
die) Qualitatsgarantie und die Garantie bezuglich Eignung fur einen bestimmten Zweck. 

Hewlett-Packard haftet nicht fur in dieser Dokumentation enthaltene Fehler oder fur unbeabsichtigte oder indirekte Schaden in 
Verbindung mit der Lieferung, der Leistung oder der Benutzung der Ausriistung. 

Hewlett-Packard ubernimmt keine Haftung fur den Betrieb oder die Zuverlassigkeit seiner Software, wenn diese auf Hardware benutzt 
wird, die nicht von Hewlett-Packard geliefert wurde. 

Dieses Dokument enthalt proprietare Information en, die durch das Copyright geschiitzt sind. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument 
darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Hewlett-Packard Company weder ganz noch teilweise fotokopiert, reproduziert oder 
iibersetzt werden. 

Avertissement 

Les informations contenues dans ce document peuvent etre modifiees sans preavis. 

Hewlett-Packard ne donne aucune garantie de quelque sorte que ce soit concernant, sans que ce soit limitatif, les garanties implicites de 
qualite commerciale de ce materiel, ou la bonne adaptation de celui-ci a un usage particulier. 

Hewlett-Packard n'est pas responsable des erreurs pouvant apparaitre dans ce manuel et n'est pas non plus responsable des dommages 
directs ou indirects resultant de l'equipement, des performances et de l'utilisation de ce materiel. 

Hewlett-Packard ne saurait etre tenu pour responsable de l'utilisation et de la fiabilite de son logiciel sur des materiels non fournis par 
Hewlett-Packard. 

Les informations contenues dans ce document sont originales et protegees par copyright. Tous droits reserves. L'acheteur s'interdit en 
consequence de les photocopier, de les reproduire ou de les traduire dans toute autre langue, sauf accord prealable et ecrit de Hewlett- 
Packard. 

Aviso. 

La informacion contenida en este documento esta sujeta a cambios sin previo aviso. 

Hewlett-Packard no ofrece ningun tipo de garantfa con respecto a este material, incluyendo, pero sin limitarse a, las garantfas impli'citas 
de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. 

Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna por los posibles errores contenidos o por los danos casuales o emergentes relacionados 
con el suministro, funcionamiento o uso de este material. 

Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna por el uso o fiabilidad de su software en equipos que no hayan sido fabricados por 
Hewlett-Packard. 

Este documento contiene informacion patentada, protegida por las leyes del copyright. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de 
este documento puede ser fotocopiada, reproducida o traducida a otro idioma sin la automation previa y por escrito de Hewlett-Packard 
Company. 

Awiso 

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamento senza preawiso. 

Hewlett-Packard non rilascia garanzie di alcun tipo riguardo a questo materiale, comprese le garanzie implicite di commerciabilita e di 
idoneita per uno scopo particolare. 

Hewlett-Packard non sara ritenuta responsabile per errori contenuti in questo documento, ne per danni accidentali o conseguenti alia 
fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo materiale. 

Hewlett-Packard non si assume alcuna responsabilita riguardo all'uso o all'affidabilita del proprio software su apparecchiature di altri 
produttori. 

Questo documento contiene informazioni di proprieta protette da copyright. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo 
documento pub essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza un precedente consenso scritto di Hewlett-Packard 
Company. 

Nota 

As informacoes contidas neste documento estao sujeitas a alteragao sem notificacao previa. 

A Hewlett-Packard nao oferece nenhum tipo de garantia com relagao a este material, incluindo, mas nao limitada as, garantias impli'citas 
de comercializacao e conveniencia para um proposito especffico. 

A Hewlett-Packard nao sera responsavel por erros aqui contidos ou por danos incidentals ou conseqiienciais relacionados ao 
fornecimento, desempenho ou utilizacao deste material. 

A Hewlett-Packard nao se responsabiliza pelo uso ou confiabilidade se seu software em equipamentos que nao sejam fornecidos pela 
Hewlett-Packard. 

Este documento contem informacoes proprietarias protegidas por direitos autorais. Todos os direitos sao reservados. Nenhuma parte 
deste documento pode ser fotocopiada, reproduzida ou traduzida para outro idioma sem o consentimento previo por escrito da Hewlett- 
Packard Company 
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Hauptmerkmale 

• Hochauflosender, mehrfachsynchroner 
Farbbildschirm 

• 0,26 mm Punktdichte fur hervorragende 
grafische Darstellungen 

• Entspiegelungs Mehrfachbeschichtung zur 
Minimierung von Reflexionen 

• Bildanpassung iiber Bildschirmmenus 

• Empfohlener Videomodus: 1024 x 768 bei 85 Hz 
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16,0-Zoll-Bildanzeige 



Benutzerhandbuch 



HP 1 7-Zoll-Farbbildschirm Benutzerhandbuch 

Wichtige Sicherheitshinweise 



Wichtige Sicherheitshinweise 

Bevor Sie Ihren neuen Bildschirm anschlieBen, lesen Sie diese 
wichtigen Sicherheitshinweise durch. 

WARNUNG SchlieiSen Sie den Bildschirm nur an eine geerdete Netzsteckdose an. 

Benutzen Sie das mitgelieferte Netzkabel oder ein anderes Kabel mit 
einem sachgemafi geerdeten Stecker. Uberpriifen Sie, ob das Kabel den 
Sicherheitsbestimmungen Ihres Landes entspricht. 

Um die Stromversorgung des Bildschirms vollstandig zu unterbrechen, 
Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose. Sorgen Sie dafiir, da£ 
die Netzsteckdose leicht zuganglich ist. Vergewissern Sie sich, dafi Ihr 
Computer ausgeschaltet ist, bevor Sie die Kabel fur einen Bildschirm 
anschliefien bzw. abziehen. 

Um die Gefahr durch elektrische Stromschlage zu verringern, nehmen 
Sie die Gehauseabdeckung (bzw. die Abdeckung auf der Riickseite) 
nicht ab. Im Innenbereich des Bildschirms befinden sich keine Teile, die 
gewartet werden miissen. Reparaturen diirfen ausschliefilich von 
qualifizierten Technikern durchgefuhrt werden. 

Der Bildschirm ist ziemlich schwer (genaue Angaben zum Gewicht 
finden Sie in den technischen Daten). Es ist deshalb empfehlenswert, 
den Bildschirm nur mit Hilfe einer weiteren Person zu tragen bzw. 
aufzustellen. 
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Aufstellen des Bildschirms 



VORSICHT Bevor Sie mit dem Anschliefien der Kabel oder der Installation Ihres 
HP Bildschirms beginnen, lesen Sie die Sicherheitshinweise am 
Anfang dieses Handbuchs durch. Schlagen Sie in den Handbiichern 
zu Ihrem Computer und Videoadapter nach, um sicherzustellen, dalS 
diese korrekt installiert sind. 




Unterstiitzte Videomodi 

Ihr Bildschirm unterstiitzt die in nachstehender Tabelle angegebenen 
Videomodi. 



Bildschirmauflosung 


Bildwiederholfrequenz 


640x400 


70 Hz 


640x480 


75 Hz, 85 Hz 


800x600 


75 Hz, 85 Hz 


1024x768 


70 Hz, 75 Hz, 85 Hz 


1280x1024 


75 Hz 



VORSICHT Die Auswahl eines Videomodus an Ihrem Computer mit einer 

Kombination von Bildschirmauflosung und Bildwiederholfrequenz 
iiber 1280x1024 bei 75 Hz kann zu einer Beschadigung des 
Bildschirms fuhren. 
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Bedienung des Bildschirms 




elligkeit und 
Kontrast direkt 
Ober die Tasten 
- und + 
aufrufen und 
entsprechend 
einstellen. 





ron r m o 






Erweit. Funktionen 




in « CJ) 




Funktionsauf ruf 




Menu schlie.fr en 



Driicken Sie die Taste -+0 urn das Bildschirmmenii 
(OSD=On-Screen Display) aufzurufen. 

Wahlen Sie mit den Tasten - und + die gewiinschte Meniioption 
aus. (Erlauterungen zu den einzelnen Meniioptionen finden Sie in 
der Tabelle auf der nachsten Seite.) 

Driicken Sie die Taste 53 , um das ausgewahlte Menii aufzurufen. 
Nehmen Sie mit den Tasten - und + Ihre gewiinschten 
Einstellungen vor. 

Driicken Sie die Taste -*U , um die neuen Einstellungen zu speichern 
und zum vorherigen Menii zuriickzukehren. 



Ihr Bildschirm wird automatisch bei jedem Einschalten entmagnetisiert. 
Hierdurch wird die Farbreinheit gewahrleistet. Um die Farbreinheit zu 
erhalten, sollten Sie den Bildschirm einmal wochentlich mindestens 
30 Minuten ausgeschaltet lassen, bevor Sie ihn wieder einschalten. 
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Ermitteln Sie anhand der nachfolgenden Tabelle die gewtinschte 
Meniioption: 



Meniioption 


Fiir folgende Einstellung zu verwenden... 


Helligkeit 


Helligkeit Idunkler Anteil der Anzeigel 


( Kontrast 


Kontrast (heller Anteil der Anzeigel 


fOHoriz. Position 


Horizontal Position 


Pi Vertikale Position 


Vertikale Position 


g Bildbreite 


Horizontale GroSe 


m Bildhbhe 


Vertikale GroSe 


Kissenentzerrung 


Wenn die vertikalen Kanten nach innen oder auSen 
gewolbt erscheinen. 


IHzl Anzeigemodus 


Zeigt Isofern markiertl die aktuelle Einstellung fiir die 
Horizontalfrequenz, Bildwiederholfrequenz und 
Auflosung an. 

rininkpn ^ip Hip TactP I ^ 1 1 iim Hip nntPrQtiit7tPn 

UlUlilxcll Olc Ulc I daLc | ^ ' |, Ulll Ulc U 1 1 lei olU LtLcl I 

Auflosungen und Bildwiederholfrequenzen anzuzeigen. 


QjErweit. 
Funktionen 


Farbtemperatur 


FarhtPimnprati ir Ihrpc RilH^nhirrrn; 

I cl I IJ Lb 1 1 1 |J u I cl III I 1 1 1 1 go U I IU5U 1 1 1 1 1 lo . 


^ Sprache 


Eingestellte Sprache fOr die ESildschirmmeniis. 


Eg OSD transparent 


Transparente Darstellung der Bildschirmmenus. 


Q m ™ 


[|jf| Moire Vertikal 


Verringert den Anteil an vertikalen Bildschirmwellen in 
der Bildschirmanzeige. 


j i Moire Horizontal 


Verringert den Anteil an horizontalen Bildschirmwellen 
in der Bildschirmanzeige. 


(g) Entmagnetisierung 


Eliminiert eine ungewiinschte Magnetisierung des 
Bildschirms, die zu einer verschlechterten Farbreinheit 
fuhren kann 1 . 


►I — k Grundeinstellung 


Setzt alle Werte auf die Werkseinstellungen zurOck. 
Wahlen Sie Ja, wenn die Aufforderung erscheint. 


^'geometrie 


[77/] Kissenausgleich 


Wenn die vertikalen Kanten nach links oder rechts 

npwrilht PRrhpinpn 


[yy]Parallelogramm 


Wenn die vertikalen Kanten schrag nach links oder 
rechts abgelenkt erscheinen. 


£2 Bildrotation 


Wenn die Bildschirmanzeige gedreht erscheint. 


|^|Vert. Linearitat 


Wenn die Bildschirmanzeige im oberen oder unteren 
Bereich zusammengedrOckt erscheint. 


(Z3 Trapez 


Wenn die vertikalen Kanten nicht parallel erscheinen. 



1. Wahrend der Entmagnetisierung ist die Bildschirmanzeige instabil, und es ist ein geringes 
Brummgerausch horbar. 
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Technische Daten 



dii nDnuDC 


GroKe 


1 7-Zoll-Farbbildschirm / hoher Kontrast / 
16,0 Zoll effektive Bildanzeige 


Punktdichte 


0,26 mm 


□berf lache 


Antistatische, entspiegelte Mehrfachbeschichtung 


SCHNITTSTELLE 


Festes Videokabel mit 15-pol. Mini-D-SUB-Stecker 


WIEDERHOLFREQUENZ 


Horizontal 


30 bis 86 kHz 


Vertikal 


50 bis 160 Hz 


MAX. AUFLOSUNG (HxV) 


1600 x 1200160 Hzl 


AUFWARMZEIT 


30 Minuten bis zum optimalen Leistungsniveau 


PIXEL-FREQUENZ 


150 MHz 


ANZEIGEGROSSE 


StandardgrbKe: 306IH|x 230 (VI mm 
Maximale GrdKe: 325 (HI x 242 (V) mm 


STROMVERBRAUCH 


Bei 100W(max.l 


LED leuchtet permanent grun 


Standby-Modus 45 W (max.l 


LED blinkt grOn 


Suspend -Modus 7 W (typisch) 
15 W (max.l 


LED blinkt grun 


Aktiv, Aus 5 W (max.l 


LED blinkt grOn 


Aus 5 W (max.l 


LED leuchtet nicht 


STRnMUFRSnRfillNfi 

u i nuivi v li iuui iu u mu 


AC 100 bei 240 V, 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme 1,2 A 


UMGEBUNGSBEDIN- 
GUNGEN BEI BETRIEB 


Temperatur 


0 °C bis 40 °C 


Luftfeuchtigkeit 


10% RL bis 80% RL (nicht kondensierendl 


UMGEBUNGSBEDIN- 
GUNGEN BEI LAGERUNG 


Temperatur 


-2D °C bis 45 °C 


Luftfeuchtigkeit 


5% RL bis 05% RL (nicht kondensierendl 


GEHAUSEABMESSUNG 


420 IB] x 452 (HI x 432 ITI mm (mit StandMI 


GEWICHT 


16,2 kglnettol 


□REH-/SCHWENKFUSS 


Drehwinkel 


-5° bis +13° 


Neigungswinkel 


+45°/-45° 


HARDWARE- 
GEWAHRLEISTUNG 1 


3 Jahre - sofern der urspriingliche 
Endbenutzer wahrend des Kaufs keine 
kurzere Gewahrleistungs- 
dauer vereinbart hat. 


Vor-Ort-Kundendienst wahrend des ersten Jahres 
nach dem Kauf und wahrend der folgenden zwei 
Jahre Einsendung an ein HP Reparaturzentrum oder 
ein autorisiertes Reparaturzentrum. 



1. Siehe Bedingungen in der separat beiliegenden BroschOre "HP Hardware-Gewahrleistung". 



Wichtige Hinweise und Bestimmungen 

Hinweis zu MPR 

Ihr HP 17,0-Zoll-Farbbildschirm wurde den Bestimmungen gema£ MPR 1990:8 hinsichtlich der 
Abstrahlungseigenschaften getestet und erfullt die Richtlinien gemaS MPR 1990:10 (2.01 - 2.04). 
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DECLARATION OF CONFORMITY 
According to ISO/IEC Guide 22 and CEN/CENELEC 45014 



Manufacturer's Name: HEWLETTPACKARD France 
Manufacturer's Address: 5, Avenue Raymond Chanas - EYBENS 

38053 GRENOBLE CEDEX 09 

FRANCE 

declares, that the product: 

Product Name: HP 75 1 7 inch Color Monitor 

Model Number: D3900A 

conforms to the following product specifications: 

' SAFETY ■ International: IEC 60950:1991 + A1 + A2 +A3 +A4 / GB4943-1995 

■ Europe: EN 60950:1992 + A1 + A2 + A3 + A4 
•EMC ■ CISPR 22:1993 + A1 + A2 / EN 55022:1994 + A1 +A2 Class B" 

- EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8 kV AD 

IEC801-3:1984 -3V/m 

IEC 801-4:1988 /prEN 55024-4:1992 ■ 1 kV Power Lines 

- IEC 555-2:1982 + A1:1985 I EN 60555-2:1987 

- IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995 

-GB9254-1988 

-FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2 ' 

- ICES-003, Issue 2 
-VCCI-B 

-AS/NZ 3548:1992 



Supplementary information: The product herewith complies with the requirements of the following Directives and carries the 
CE-marking accordingly: 

EMC Directive 89/336/EEC and the Low Voltage Directive 73/23/EEC, both amended by the Directive 93/68/EEC. 

1! The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer Systems. 
2l This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 

(1) This device may not cause harmful interference, and 

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation. 



<J1 



Jean Marc JULIA 

Grenoble, July 1999 Quality Manager 



For Compliance Information ONLY, contact: 

USA contact: Hewlett Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. 
(Phone (4151857-1501) 
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